Guitar 1 

Adaptada para 2 Violoes 



Para ‘'OCTOPUS - Camerata de Violdes” do CDMCC 



Cantabile 



Lento e tranquillo J = 88 



Edson Lopes 

(Tatui, 8 de Maio de 1992) 
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Mais movido e tranquillo J = 104 




mf 1 - vez 
p 2- vez 
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